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le MISSION SEGMENT 1831-2 Ss 
2. SUMMARY OF MICRODENSITOMETER DERIVED IMAGE QUALITY DATA. e 
3. COMPUTED RESOLUTION SUMMARY 7 _ | —— 
7 ALL FORWARD CAMERA AFT CAMERA @ 
AVERAGE 74.1 LINES/MM 74.1 LIWES/MM e 
STANDARD DEVIATION 18.6 LINES/MM 18.6 LINES/NM Hip Se EE 
COEFFICIENT OF DISPERSION 25 PERCENT 25 PERCENT 
NUMBER OF EDGES 26 260 





4. IDENTIFICATION OF COLUMNS AND CODES USED IW PRESESTING THE 

INDIVIDUAL EDGE DATA. 
COLUMNS 1 TRACE NUMBER 

Pass 
FRAME as att ies 
LOCATION | 
ORIENTATION 
SUBJECT 


Deciassified and Released by the N IGF IELD 
In Accordance with E. O. 12058 


NOV 261997 -FOR-SEGRET © 


na Wwe wa WN 
OO OEE 0:08. @ +! 





0. Be sBUILDING <0 oe ene 
D = DAM 

1 - TEST OBJECT OR CORN TARGET 
DENSITY MIN. 

DENSITY MAX. 

CONTRAST CEXPOSURE MAX./EXPOSURE MIN.) 
58 PERCENT AMPLITODE SPREAD FUNCTION WIDTH (MICRONS) 
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FORWARD 


De117 115 
De117 115 
De1l17 215 
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D-128 
D-1335 
D-136 26 
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D-151 
D-151 
D-151 
D-i51i 7! 
Dei51 147 
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AeI.M. RESOLUTION (LINES /MM) 


TABULAR LISTING OF INDIVIDUAL EDGE DATA. 





4 5 6. Fw BE LD oe BB cree LE 
19.1 Y 13.4 615 B 6.96 1.56 1.85 12.8 62 
19.4 ¥.1305 815 B. 8.94 21,91: 5-3s 59 seat 
36.8 Y 13.2 128 A 1.19 2.63 3.01 18.1 TT 
36.5 Y 12.2 665 B 6.72 1.68 2.92 %8 86 
36.1 Y 118 625 B 1.87 1.64 1.76 15.8 38 
63.9 Y 12.7 626 B 6.48 1.31 2.68 87 82 
36.1 Y 13.7 148 B 8.37 1.33 3.75 13.6 -. 56: 
34.2 Y 118 188 B 6.81 1.53 2.18 97 ag! 
24.8 Y 13.7 175 B° @59 1.55 2.97 14.8 58; 
Stel Y 13.9 155 B 6.73 1.38 1.94 6.4 128: 
66.3 Y 11.3 025 B 6.82 1.69 2.56 9.8 | 88} 


oak 
—~ 


12 De151 158 X.56.8 
13 D-151 168 X 48.8 
14 Do151 163 X 68.8 
15 D-159 7 X 22.9 
16 D-159 8 X 22.7 
17 D-159 10 X 14.8 
18 D-159 11 X 12.2 
19 D-166 63 X 23.8 
26 D-167 34 X 3&1 
21 D-167 48 X 35.5 
22 D-167 46 X 66.8 
23 D-167 48 X 49.8 
24 D-167 54 X 51.5 
25 D-167 63 X 63.3 
26 D-168 115 X 48.2 
FOP SECRET 
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. 21.6... .- 
11.8 6845 
18.8 155 

9.6 645 
14.3 645 
18.3 615 
12.5 026 
11.8 155 
12.7 685 

9.5 188 
11.2 148 
13.4 186 
14.2 188 
14.6 168 
14.8 058 

END OF 
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. 1.91 


1.85 
1.97 
2.31 
2052 
2.97 
2.28 
1.76 
1.65 
1.88 
1.73 — 
1.23. 
1.22 
1.48 
1.61 





4.54 % 1431 .xx08.€ 


$.43 28.1 






oe 
4033 119 Te 
6.76 6.6 183 ¢ 
6.33 1.6 16° 
3.38 9.4 84 
4.37 1166 744 
2.45 12.3 78 
3.31 17.2 46 
3.41 16,1 53° 
2a TA. 19 = dee 64 
2.34 9.5 71 
2.48 6.5. 188 ' 
1.86% -9c52 Ssh 7eF, 
1.68 16.7 56 
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